7 głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 grudnia 1982 roku, odszedł od nas na zawsze, 


w wieku 60 lat 


Dr inz. HENRYK 


BOZEK 


ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA FOLSKI, ZLOTYM 
¡RZYZEM ZASŁUGI ORAZ INNYMI ODZNACZENIAMI RESORT. I REGIONALNYMI 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 


w poniedziałek 3 stycznia 1983 r. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie: 


ŻONA, SYNOWIE, MATKA, SIOSTRY I ROBZINA 


Miejskie Przedsiebierstwe Usług Kemunalnyeh 
PUNET USLUM POGRZEBOWYCH Mr 1 
sz ul, Rakewiekn 41 — telefem 11 49 79 


